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X-UF  79 

»     '  A      ^^^t^yCopfa  per  too  <f  qfflc/o 

MINIS^ERO    DELL A  GUERRA 

ISPETTOBATO  DELI/ARMA  PI  ARTIGLIERIA 
N.  4178 


VOLUME  I 

ADDESTRAMENTO  DEL  PEZZO 

FASOICOLO : 

OBICE  DA  75/18  SEMOVENTE 

PARTE  I 

ISTBUZIONB  SUL  MATER1ALE  E  SULLE  MUNIZIONI 

PARTE  II 
SERVIZIO  DEL  PEZZO 


ROMA 

1STITUTO  POLICRAilCO  DEI.LO  STATQ 
'-»Rl:lii4 
1941  -  Amo  XX 


ISPETTOTUTO  DELL'ARMA  DI  ARTIGLIttRIA 


4287 


ISTRUZIONE  SOMMARIA  SUL 
TELEGONIOMETRO  "PASSIM „ 


ROMA 

iBTETCfTO  PoMQBATIOO  DEIXO  STATO 

Ljbbebia 
1942  -  Annuo  XX 


2787-6t* 


ISPBTTOEATO  DELL'ABMA  DI  ABTIGLIEBIA 


4280 


ISTRUZIONE  SOMMARIA 
SUL  TELEMETRO  ESTERNO 
A  BASE  ORIZZONTALE 

(GONIOSTADIOMETRO) 


La  Librbbia  dello  Stato 
Roma  -  1942  -  XX  E.F. 


liawfrilfw  Jaw 


X-UF79  1 

I8PETT0RAT0  DELL'ARMA  Dl  ARTIGLIERIA 

-■- "T—  ■   i  -   ■  — - 

N.  3888 

MANUALE 

PER  GLI SPECIAIIZZATI  D'ARTIGIIERIA 
SULLE  TRASMISSIONI A  FILO  E  OTTICHE 

(1*  riatampa  dell'edizione  1940  di  cai 
alia  circ.  749  G.  AT.  1940,  disp.  SO) 


ROMA 

rSTITDTO  FOLIGRAFICO  DEIXO  STATO 
IiIBBBBIA 

1942  -  Anno  XX 


2531-*?* 


MINISTERO    DELLA  GUERRA 

DIREZtONE  GENERALE  ARTIGLIEBIA  f 


N.  41 70-a 


PRONTUARIO 

PER  LA  VISITA  CONTRO-VISITA  E  RIPARAZIONE 
DE  MATERIALE  DA  47/32  MODELLO  35 

FASCICOLO  I 
Avvertenze  e  nozioni  generali 


ROMA 

ISTITDTO  POLIORAFICO  DELLO  STATO 
Ltbhebu 

1842  Anwo-XX 


2786M»/1 


X-UF  79 

MINISTERO  DELLA  GUERRA 

DIREZIONE  GENERALE  ARTIGLIERIA 


N.  4170-c 

PRONTUARIO 

PER  LA  VISITA,  CONTRO-YISITA  E  RIPARAZIONE 
DEL  MATERIALE  DA  47/32  MODELLO  35 

FASCICOLO  III 
BOCCA  DA  FUOCO 


ROMA 

ISTTTUTO  POLIGRAFICO  DELLO  STATO 

LiBBERIA 

1942  Anno  XX 


2785  bis/a 


X-UFT9  ' 

.fix  ^33 

MINISTERO  DELL A  GUERRA 

DIREZIONE  GENERALE  ARTIGLIERIA 

N.  4170-d 

PRONTUARIO 

PER  LA  VISITA,  CONTRO-VISITA  E  RIPARAZIONE 
DEL  MATERIALE  DA  47/32  MODELLO  35 

FASCICOLO  IV 
MEZZI  DI  TRAINO 


ROMA 

IST1TUTO  POLIGRAFICO  DELLO  STATO 

I.IBREIIA 

  1942  Anno  XX 


